Bibl. Jag. 


BARBARA 


INSK 


MGR INŻ. CERAMIK 


PRACOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU I DOSTAW PIECÓW TUNELOWYCH 
W KRAKOWIE 


zmarła tragicznie w dniu 10 grudnia 1977 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 grudnia 1977 roku o godzinie 10.00 na cmentarzu Rakowickim 


w Krakowie. 


Nieutulona w żalu 


CÓRKA I RODZINA. 
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